MARIAN TADEUSZ 


RUDNICKI 


kompozytor, b. kapelmistrz Opery Warszawskiej 


przeżywszy lat 56, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony sw. Sakramentami, 
zasnal w Panu dnia 51 grudnia 1944 r. 
Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi w piątek 
dnia 5 stycznia 1945 r. o godz. 2%, po południu, na który-to smutny obrzęd zapraszają stroskani: 


siostra, brat i rodzina. 


NABOZENSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w poniedziałek 8 stycznia 1945 r, o godzinie 10 rano w kościele OO. Franciszkanów. 


ZAKŁAD POGRZEBOWY 
ONUFREGO FIUTA Drukarnia Związkowa, Kraków, ul. Mikołajska 18 
KRAKÓW, GRZEGÓRZEGKA 7. — TEL. 174-56 
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